さ 66 除湿運乾 



梅雨や夏の夜間など除湿冷房では抓寒い場含、「さらら除湿」な6 

除湿した冷たい空気に暖かい空気を混ぜ含わせて、程よい空気をお部屋に送ります。 


さらら除湿運起について 

参さ6ら陈湿運範骑に補助的に 
空気を暖めることで、室巧温 
度の低下を抑えながら湿気を 
取リ除きまず。 

•を房•除湿冷房運転から、さら 
ら除湿運転に変更した場を、 
一時的じ湿度が上がることが 
あります。 

♦風量設定は r 自動」になります。 
風量変更はできません。 


こさが商!>を巧す。 


滿席 


■風向を変えたいとき担を互) 


■温度-湿度を変えたいとき 


標準…さらら除湿運転開姑時の室内温度を設定温度に 
しています。お好みに合わせて上記範囲で微調 
琴でさます。 

連続…除湿を続けまず。 


■停止したいとき 
転/停り を巧す。 

♦本ホの助をマルチモニターランプが 
消なしまず。 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「うるる如湿」は、室外機に巧顧した加湿ユニットで外気の水おを取りみます。 
給水する必要がないため、清潔なうるおい空気をお届けできます。 


が湿だけしたいとき 


■加湿暖房•うるる加湿運範に 

ついて 

•屋外の湿度•湿度がイ氏いと 
きや、設定風量がかない場 
をは、加湿能力が低下する 
ため、或定湿度しな b なし'' 
場をがあります。 

•力日湿 ホースから 屋外の音が 
響いたり、ニオイを吸い込 
んだりすることがあります。 

•運転時、室外ユニットの上面 
が暖かくなることがあります 
が、異常ではありません。 

•お部屋の案件、在室人数、 
屋外温度•湿度によっては、 
設定湿度にならない場合が 
あります。 

•屋外の温度•湿度！こよって 
は運転音が変わる場合があ 
し J まず。 

参屋外の空気か6吸収した水 
分を室巧に取 LJ 这んで加湿 
するため、給水ずる必要は 
ありません。 


うるる加湿運乾じついて 

♦お部屋の湿度だけを調節でき 
ます。 

♦室内遍度が低 < なると弱暖房 
することがありまず。 

♦風量を強くすると加湿量も增 
えますが、加湿する音がやや大 
きく闇こえることがあります。 


f 


くがるぶ)逸 > を巧す。 


~~加湿を表示(加湿のみ運起） 
/JIJ m 本体の虹色マルチモニター 
_ランプ(澄色)が点の 
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■風向-風量を変えたいとき 


[►17,18ぺージ j 


■湿度を変えたいとき 


♦温度は変えられません。 
連続 . 加湿を続けます。 



うるる加湿運乾 



I 使ってみょぅ 






















































美肌運乾 



湿度を高めにイ呆つて、お iU こやさしい運乾をします。 
お肌が乾燥しやすい時期におすすめです。 


美肌運範じついて 

•相が湿度が高めになる運転を 
行います。 

参ち房，陈湿ち房，暖房 • 如湿暖 
房運転時に使えます。 

参運転音はやや大きくなりまず。 




加冷房 


虹色 マルチモニター ランプ 
(運乾ランプ） 

本体の美肌 ラン プ(緑色)が点灯 
本体の虹色 マルチモニターラン プが点の 

冷房 . 黄色 

暖房 . 憧色 


♦風量設定が自動じなリ、風向設定が 
風ないスに切り換わります。 


■温度を変えたいとき 

•ぶ房-暖房運転と同じ変更ができます。 


国百りりミおしナい；-寒 

^■巧乂ゾゾ円し/ /一 V# •し C? 

I 美肌 I をちう一度巧す。 

♦もとの運転モードじちど y まず。 
本体の姐をマルチモニタ•ーランプも、 
もとのをにもどります。 
♦本体の美9^ランプが消5(1しまず。 



























































































































































































































































風向調節 



上下の風向調節について 

参フラップ（上下風向調節羽根) 

::；:誦誦麵 : ti 醒讓圍賴繼麵麵 in 
応じて異なります。 


フラップ(上下風向調節羽根）が上下に、または 
ルーバー（左ち風向調節羽根）が左ちに自動で動 
きまず。 


■風向を固定したいとき 
再度 

み荷上下] または r 風船句 を巧す。 

•風向表示が消えます。 


風向調節は必ずリモコンで巧つ 
て < ださい。風向調節羽根を無 
理にまで操作ずると、正しく動 
かなくなることがありまず。 


フラップ(上下風向調節密根）とルーバー（左ち 
風向調節羽根)が交互に動きます。 


♦室巧温度が設定温度に到達 
し、室外ユニットが停止して 
いる間は、フラップ•ルーバー 
は停止します。フラップが上 
下に動いているとき、また立 
体気流をしているときは、フ 
ラップが巧動範囲の上版まで 
移動して停止しまず。 

♦冷房、さらら除湿、除湿冷房 
運転骑に下峽きでフラップを 
停止したまま運転ずると、1招 
間後自動的にフラップが1たきま 
す。(露が付くのを防ぐため） 


■なが気流を巧り消したいとき 
面 i 向上下] または 偶向左ち j を 
押す。 











































































風ないス運乾-ゆらぎ運乾 


ゆらぎ運転について 

隹『1//ゆらぎ』のリズムでフラッ 
プを上下させることで自然の 
そよ風に软かれているような 
ふ地よい風をお居けします。 
風向をゆらがせることで、室 
巧温度が高めでち窓しさを感 
じられまず。 


•押すごとに表示が変わります。 


風向 


風ないス運転について 
■フラップの向きと運転モード 

上向き 

式*?^^.^^^:こ. 

さらら除湿•除湿冷房. 

美肌冷房.冷房 


■風ないス運牵 5 

•風向と風量を調節して、風を直接体じあた 
U にくくしまず。 

参さらら除湿-除湿ち房-美肌ち房-を房運転の 
場合フラップは上向き 

•加湿暖房-美肌暖房-暖房運窗の場合フラッ 
プは下向き 

•風量設定は「自動」になりまず。 

•[風向至を I を巧ずと、風ないスと同時に左ち 
風向を変えることができます。 

♦ I 風巧上下 j を押ずと、風ないスは解陈され、 
風向は「上下」に設定されます。 

■ゆらぎ運転 

•を房-除湿冷房-さら6除湿-空清のとき 
ゆらぎ達転になります。 

•(風巧左括!を巧すと、ゆらぎと同時に左ち風 
向を変えることができます。 

♦ I 風商よ巧 を押すと、ゆ6ぎは辭陈され、風 
向は「上下」に設定されます。 


つご;。ヴの材去 

下向き 

、所ま W *77* I 、、 

:。靈攀癖哥ち;覃苗巧於を 

加湿暖房 • 美肌暖房*暖房 


風■調節について 

•「繼谦誦纖 fmmmmmmm 
量で冷•暖房すると叩券策え 
ない、暖まらない、湿度が合 
わないことがあ y ます。 

•下記の逞転中は、風量が「自 
動」になりまず。 

カビショック•ランドリー- 
けつろ防止•風ないス 


※おまかせ運転時にゆらぎを 
設定して、運乾モードとし 
て r 暖鼠が選ばれていると 
きは、フラップ(上下風向 
調節羽根）が停止します。 
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運転モート 
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iii : 縫 風 量 自動 

風向 ♦ ♦ 

たこ：.こ；：：：： 
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風なし >ス 


































































































































































































































































































































































































































































































































































